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FIDUCIAIRE INTERNATIONALE SA 
Societe Anonyme 
Route d’Esch, 7 
L-1470 LUXEMBOURG 
N° RCS : B 34.813 


EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES RESOLUTIONS PRISES PAR 
L’ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 6 JANVIER 2017 


L’Assemblee Generale decide de transferer le siege social de la societe de Route d’Esch 7 L-1470 
LUXEMBOURG a Boulevard Marcel Cahen 27B L-1311 LUXEMBOURG et ce, avec effet au 
30 decembre 2016. 


Pour extrait confonne 



